取扱説明書 

参ご使用の前に必ず、本取扱説明書をよ〈お読みになり、 FOMA N900iG データリンクソフトを正し〈お使 
し、ください。 

参本製品は 、 FOMA N900iG とパソコンを FOMA USB 接続ケーブルで接続してご利用いただけます。 

なお、本取扱説明書では、 FOMA N900にを 「FOMA 端末 J と記載しています。 

• FOMA 端末の『取キ及説明書』もあわせてご覧〈ださい。 

■ Microsoft および Windows は、ホ国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国におけるき録商標 
です。 

■ r FOMA/ フォーマ」「 mova/ ムーバ」「巧ード」「デコメール/デコレーシヨンメール」「巧ーシヨン/アイモ 
—シヨン」および「 FOMA」 「 i-modejr 卜 motion」 ロゴは NTT ドコモの商標またはき録商標です。 

■その他、記載している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

■Windows® 98は、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

■Windows® 98SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。 

■Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

■Windows® 2000は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。 

■ Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system、 または Microsoft 曲 Windows® XP 
Home Edition operating system の略です。 

■本製品、データリンクソフトは、 FOMA N900iG データリンクソフトの略です。 


•お問合せ先 

- FOMA 端末について 〈DoCoMo インフオメーシヨンセンター> 

ドコモの携帯電話、 PHS からの場合 一般電話などからの場合 

H (局番なしの）151(無料) 函0120 -800-000 

_ ... V/ い、—1 T /TN 惟 ■fcB ■雨ミエ 


※一般電話などからはご利用になれません。 


データリンクソフトについて 
NEC(NEC モバイルターミナル営業本部） 

0120 - 102-001 

hssssn 受付時間：平日午前 9:00〜12:00 午後 1:00< 
は•日■祝日 ’NEC 所定の休日を除く） 


Xド コモの 携帯電話、 PHS からもご利用に 
なれます。 

Xダイヤルの番号をよくご確認の上、お間 
違いないようおかけください。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を、無断で他に転載することは禁止されています。ソフトウェアについても 
内容の一部または全部を無断で複写することは、ソフトウェアをバックアップする場合を除き禁止されて 
います。 

(2) 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容は万全を期して作成しております。万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点があ 
りましたらご連絡〈ださい。 

(4) 運用した結まの影響についロホ、 （3) 項に関わらず責任を負いかわますのでご了承〈ださい。 
Copyright © NEC Corporation 2004 

輸出する際のを意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様であり、外国の規格などには準拠しておりません。本製品 
を日本国外で使用された場合、当社は責任を負いかわます。また、当社は本製品に関しておかでの保守 
サービスおよびは術的サポート等は行なっておりません。 
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データリンクソフトの特長 


データリンクソフトは、 FOMA 端末からパソコンにデータを読み込み、読み込んだデータを編集すること 
ができます。また、編集したデータやパソコンで作成したデータを FOMA 端末に書き込むこともできま 
す。さらに、 FOMA 端末では面倒な多量のデータ入力や編集作業を効率的に支援することができます。 

データー覧 

データリンクソフトがおうことのできるデータは次のとおりです。 

■電話帳 

■スケジュール/ ToDo 

•メールりモードメール/ SMS ) 

■テキストメモ 
■メ□ディ 
■イメ ーシ 
■モーシヨン 
■ブックマーク 


(((〇^ • メ—ルの送信/受信は、 FOMA 端末で巧って〈ださい。データ J ンクソフトでは、メールの送信/受信を行な 
捕足 うことができません。 


必要な巧作環規 


データリンクソフトは、次の環境で動作します。 


項目 

説明 

パソコン本体 

PG / AT 互換機で、 USB ポートが使用できる機種 

0 S 

日本語版 Windows ® 98、 Windows ® 98 SE 、 Windows ® Me 、 Windows ® 2000 
または Windows ® XP 

必要メモリ 

日本語版 Windows ® 98、 Windows ® 98 SE 、 

Windows ® Me 、 Windows ® 2000 : 64 MB な上※ 

日本語版 Windows ® XP :128 MB な上※ 

ハードディスクの空き容量 

20 MBa 上※ 

ケーブル 

FOMA USB 接続ケーブル 

(詳し〈は、 FOMA 端末の顺キ及説明劃をご覧〈ださい。） 

朽ィバ 

通信設定ファイル 

辯し〈は、 FOMA 端末の顺キ及説明劃をご覧〈ださい。） 


X 必要メモリおよびハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。 
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インストール 


本製品のインストールファイルをホームぺージからダウンロードしてくださし、。ダウンロードしたファ 
イルの保存先（ドライブ名およびフォルダ名）は、それぞれ書き留めてお〈ことをおすすめします。 


、、い •インストールプログラムを起動する前に、スクリーンセーパ'-や起動しているアプリケーンヨンを終了して 
0 rri 〈ださい。システムファイルや共有ファイルが使用中になっていると、正常にインストールできない場合が 
皿 S あります。 

• Windows ® 2000または Windows ® XP のパソコンにインストールする場合は、必ずパソコンの管理者権 
限 (「 Administrator 権限」または「コンピュータの管巧ま権限」)を持ったューザアカウントで行って〈だ 
さい。これな外のユーザとしてログオンすると、インストールを行うことができません。 


インストール操作 

Windows XP を例として、インストール方まを説明します。 

1 に夕ート]—[コントロールパネル]を選択する 
【コントロールパネル】画面が表示されます。 

2 「プログラムの追加と削除」アイコンをダブルクリックする 
【プログラムの追加と削除】画面が表示されます。 

3 <プログラムの追加>ボタンー <CD またはフロッピー>ボタンを巧す 
【フロッピーディスクまたは CD - ROM からのインストール】画面が表示されます。 

4 <次へ>ボタンを押す 

【インストールプログラムの実行】画面が表示されます。 

5 <参照>ボタンを押して、「ファイルの種類 J で「プログラム」を選択し、保存先ドライブ 
およびフォルダ内の" N900iG_DTL に EXE" を指定し、<完了 >ボタンを押す 


インストールブ日ヴラムの実巧 



ま示されているインストルプ□クラムが正しい巧合は、屏了]をクリ 
ツルてください。もう一度自旣おまする巧合は、原る]を如ツルてく 
ださい。自分でイシストールプ□ジラムを探す巧合は、棱昭]を如》ウ 
してください。 


問く り)： 

l"c ザ Program File が N 如日の DTLK.EXE" 


I …….き昭職: 


く戻る(を]| 完了 ] 


キザンセル 


データリンクソフトのインストールプログラムが起動します。 
6 < 次へ >ボタンを押す 
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7 画面の説明に従ってインストールする 

「インストール先の選択」画面で、表示されているインストール先のフォルダを変更する場合は、<参照> 
ボタンを巧し、インストール先のドライ义フォルダを指定します。 



インストールが完了すると、[スタート]メニユーの[すべてのプログラム]に [FOMA N 900にデータリンクソ 
フト]が追力□されます。 

父 • インストール先のフォルダは、最上位フォルダ ( C :¥、 D :¥ 等）なかを指定して〈ださい。 

00 

重要 


(((〇〇 • 本製品を使わな〈なった場合は、【プログラムの変更と削除】ボタンを押して 「FOMA N 900 iG データリ 
捕足 ンクソフト」の削除を指定し、アンインストールして〈ださし、。 


FOMA 巧末とパソコンの巧ち 

FOMA USB 接続ケーブルを利用し、 FOMA 端末とパソコンとを接続します。 

U ィゾ • FOMA 端末とパソコンの接続については、 FOMA 端末の『取キ及説明書临ご覧ください。 

§§ • パソコンへの通信設定ファイル（ドライバ）のインストールについては、 FOMA 端末の『取キ及説明書』 

をご覧ください。 















データリンクソフトのち動と巧了 


データリンクソフトの起動および終了操作について説明します。 

起動操作 

1 [スタート]-[すべてのプログラム]から [FOMA N 900 iG データリンクソフト]を選択する 



データリンクソフトが起動し、【初期環境設定】画面が表示されます。 
2 [初期環境設定]画面でポート番号を設定する 



FOMA 端末を USB ポ ー H こ接続すると、【デバイスマネージャ】画面の「ポート ( COM と LPT )」 に 「FOMA 
N 900に OBEX Port ( COMxx )」 という項目が表示されます。この項目の" COMxx " が設定するポート番号 
で、 "XX" には1〜256の数字が入ります。 


3 < OK > ボタンを押す 

【電話帳】画面が表示されます。 



終了操作 

1 [ファイル]-[アプリケーンヨンの終了]を選択する 
データリンクソフトが終了します。 




